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Bericht 

des Haushaltsausschusses (8. Ausschuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 


zu dem Gesetzentwurf des Abgeordneten Hüser und der Fraktion DIE GRÜNEN 
— Drucksachen 11/1038, 11/1404 — 


Entwurf eines Achten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes 
über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern 


Bericht der Abgeordneten Roth (Gießen), Dr. Weng (Gerlingen), Dr. Struck 
und Frau Vennegerts 


Für den Fall, daß der Deutsche Bundestag der Be- 
schlußempfehlung des federführenden Finanzaus- 
schusses folgt, den Gesetzentwurf in der Drucksa- 
che 11/1038 abzulehnen, entfällt eine Berichterstat- 
tung nach § 96 der Geschäftsordnung. 


Bonn, den 12. November 1987 
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